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Ontheffing geluidsinstallatie Esschebaan 4, 5296PM in Esch 

Het college heeft ontheffing verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie tijdens een trouwfeest 
op 19-09-201 

50ntheffing verleend: 30-06-2015 

Aangegeven is datum van besluit. Op dit besluit zijn de volgende procedures van toepassing: 


Procedure bezwaar 

Als uw directe belangen worden geschaad door een genomen besluit, dan kunt u een bezwaar indienen. 
Dat kan tot zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager. De datum 
ziet u in de openbare bekendmaking van de verleende vergunning. 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: 

1. uw naam en uw adres met handtekening; 

2. de dagtekening; 

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 

4. uw reden(en) van het bezwaar; 

Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. 


Procedure voorlopige voorziening 

Als uw bezwaarschrift/beroepschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. 
Om dit te voorkomen, kunt u tevens bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in 's-Hertogenbosch 
verzoek indienen om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit). Dit verzoek 
moet u samen met kopie van het besluit sturen naar Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor 
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. 
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